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༄༅། །འདི་ནང་གི་ཆིགས་བཅད་འདི་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོའི་གཙུག་ཏོར་དྲི་མེད་ཚ་ཆོག་ནས་འབྱུང་། རྒྱ་ 
སྐད་དང་བི་ཝརྟ་ཞལ་དཀར་ཆོས་རྗེ་ངག་དབང་ཤེས་རབ་ཀྱིས་མཛད་ཅིང་། ཞལ་དྲོ་ལྷ་ཁང་དགེ་ལེགས་རྒྱ་ 
མཚོའི་འབྱུང་གནས་ཞེས་ས་སྐྱ་པ་ཀུན་བློས་བཏགས། མུ་ཁོ་བྷ་དེ་ཝ་ཤྲི་ཧ་ཤྲེ་ཡ་ས་མུ་དྲྭ་ནཾ་ཀཱ་རཱ་ཏྲ་ཤུ་ 
ཧྭ། །ཞལ་དྲོ་ལྷ་ཁང་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོའི་འབྱུང་གནས་འདི་ན་དགེ། སུ་ག་ཏ་སུ་ཀྭ་ཡ་གུནྡྷ་མཏི་མངྒ་ལཱ་ཧ་ 
ཧྭ་ཛི་ན་པུ་ཏ་ཨེ་ཧྱ་དྭ་སྭ་པ་རི་ཝཱ་ར་མངྒལཾ། པི་ཤུ་ན་ཨ་ཤཾ་བི་ཛཱ་མུ་ར་བ་མྭུ་ར་ཐུཿས་ཐོ། བདེ་གཤེགས་སྐུ་ 
བཟང་མཐོང་བས་བཀྲ་ཤིས་ལྟར། །རྒྱལ་སྲས་འཁོར་བཅས་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ངན་སྡིག་ལོག་པའི་ 
ཚོགས་རྣམས་བཅོམ་གྱུར་ནས། །ཛ་ན་ཙ་ཀ་བེ་ད་ཏི་ཏུ་ཏ་ལི་རི་ཉྷི་ཏཱ་ཡུ་ཝ་ནཱ། མུ་ཁ་ནི་ནི་མཱཏྲ་ཨི་ཁྲ་པ་ར་ར་ 
ཧྷ་ནཾ་ཨ་ཐོབ་སུ་ཀ་ཨི། ཝཱ་སྱ་ཨཱུ་བྷ་ན་ཧ་ཧཱི་བེ་ཤོ་བྷ་ཀཿ རྒྱལ་སྲས་རིག་འཛིན་ཚོགས་རྣམས་འཕེལ་དར་ 
ཞིང་། །ཞལ་མཐོང་ཙམ་གྱིས་བདེ་བའི་མཆོག་བརྙེས་ནས། །ཉེ་ལྟར་ཞལ་དྲོ་ཟླ་ལྟར་འོད་གསལ་ཞེིང་། །མ་མ་ 
ཙ་ག་ཏེ་ཤུ་ཨཱ་ན་ན་ཀ་ཊེ་མ་ཧཱ་བྷ་གཾ སྭ་ར་ཀ་ཏི་པཱ་ཀ་ས་ཤྷི་ཧི་ཏ་ཀ་ལྦཨ་དྷྱཔཿ བདག་དང་འགྲོ་ལ་ཞལ་དྲོ་བྱིན་ 
ཆེ་ནས། །བསྐལ་པ་མཐར་ཐུག་བར་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ།། །། 
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